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PART III 
Marine Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
| 28 - 11-2017 മുതൽ 1 - 12 - 2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മണിവരെ. 


നമ്പർ ഡി2 - 1088 / 13 / എ . ഇ . ഇ . 


2017 നവംബർ 4, 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 4- 12 -2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 5 - 12 - 2017 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
സബ് ഡിവിഷൻ കരുനാഗപ്പള്ളി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നുംമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 
- 2 / 2017- 18 / എ . ഇ . ഇ / എച്ച്. ഇ .എസ് . ഡി . - 2,860 
അഴീക്കലിലെ ഓട വൃത്തിയാക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തിയും മാലിന്യം നീക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തിയും - 1,14,022 
3/ 2017-18/ എ . ഇ . ഇ ./എച്ച്. ഇ .എസ്. ഡി. 3, 700 
അഴീക്കലിലെ ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ 

നവീകരണം - - 1,47 ,634 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 500 + 12 % ജി.എസ്.റ്റി. 
കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് “ ഡി യും അതിനു മുകളിലും. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1- ന് 
3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 4 മാസം. 


- ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെയും തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന്റെയും എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കാരണം കൂടാതെ 
ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുവാനോ മാറ്റിവെക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മേൽ 
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 


ം, 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, 

- ( ഒപ്പ്) 
കരുനാഗപ്പള്ളി. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി1- 217 / 2013 / അഎഎ . 

- 2017 നവംബർ 6. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചി നീ യർ 
സബ് ഡിവിഷൻ അർത്തുങ്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

1 / 2017 - 18 / എ . ഇ . ഇ . - അർത്തുങ്കൽ ഫിഷിംഗ് 
ഹാർബറിന്റെ ഓക്ഷൻ ഹാളിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2,67,553 

6, 690 
2/ 2017 - 18/ എ . ഇ . ഇ . - അർത്തുങ്കൽ ഫിഷിംഗ് 
ഹാർബറിന്റെ ടോയിലറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - - 1,27,344 

3 , 190 
3/ 2017 - 18/ എ . ഇ . ഇ . - അർത്തുങ്കൽ ഫിഷിംഗ് 
ഹാർബറിന്റെചുറ്റു മതിൽ, ഗേറ്റ്, വാട്ടർ ടാങ്ക് 
എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 1,53, 430 3, 840 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് 
- 540 + 12 % ജി .എസ്. ടി ., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 500 + 12 % ജി.എസ്. ടി . 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് “ സി ” യും അതിനു മുകളിലും. 
പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
4 - 12 - 2017 മുതൽ 6 - 12 - 2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 .30 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും --7 - 12 - 2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7 - 12- 2017, 
3 .30 മണി. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെയും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന്റെയും എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കാരണംകൂടാതെ 
ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുവാനോ മാറ്റിവയ്ക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മേൽ 
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 


1 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഹാർബർ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ, ( ഒപ്പ്) 
അർത്തുങ്കൽ. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


